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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


First Article |j] Prototype 


dri Tolerance P adt Reject VRAT Comments: 
20.875 *0.010/-0.001 
(20.672 *0.008/-0.001 

0.102 Ref */-0.010 
3.400 *0.030/-0.000 


T 


Measured by: o | Audited by: MEN Prototype Approval: N/A ] 
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09.05.11 | New Issue 
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